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保証書付 

保証書はこの取扱説明書の 16 ページについていますので、お買い上げ日、販売店名など記入をお確かめくだ 
さい0 


♦このたびは、エレクト□ラックスクリーナーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうこざいました。 
•この商品を、安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、 
十分に理解してください。 

♦お読みになったあとは、いつも手元においてこ'使用ください。 





取扱説明書正誤表 


このたびは、エレクト□ラックスクリーナーをお買い上げ 
いただきまして、まことにあ D がとうございます。 


本文6ページ「各部のなまえとはたらき」お知らせインジケー 
ターの記載内容に誤りがありましたので下記のとおり訂正を 
お願いします。 


(正) 



お知らせインジケーター 



ゴミす" C サイン 

紙バックの交換時期をお知らせし未す。 

[10 ベージ\ 

スタンバイ/オーバーヒートサイン 

点;!:了一-待機状態をお知らせしよす。 

点滅-オーバーヒートをお知らせします。 

[1 おニゾ' 

フィルターサイン 

フィルターのお于入れ、交換时期をお知ら 
せします。 l】] ベ-^\ [1 ?ベ-シ\ 
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安全上のご注意 

•ご使用になる前に、この r 安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください， 

♦ここに表示した注意事項は、安全[こ関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください c 
♦表示と意味は次のようになつています。 


■表示の説明 


■■取扱いを誤った場合.使用者 
が死亡または重傷を負うことが 
想定されること*'を示します。 


注意 


‘取扱いを誤った場合、使用者 
が q 傷害を負うことが想定され 
るか.または m 物的損害の発生 
が想定されることを示します。 


り損害とは、治療に入院や長菊の通院を要さないけが，やけど ♦ 
感電などをさします。 

w 钧的損害とは、家屋 ■ 家財および家畜■べット等にかかわる拡 
@害をさします， 




△は.注意(警告を含む)を示します， 
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文 
章で示します。 


左図の場合は、「感電注意」を示します e 


⑤ 

分解趾 


Git . 禁止(してはいけないこと)を示します a 
具体的な禁止内容は、 G の中や近くに絵や文 
章で示します n 

左図の場合は, r 分解禁止 j を示します， 


露 


•は、強制(必ずすること)を示します。 
具体的な強制内容は、•の中や近くに絵や文 
章で示します a 


プラグ%持って英く左図の場合は、 r 差し込みプラグをコンセント 


から抜くこと」を示します, 


△警告 


分解•修理*改造をしないこと 

火災-感電-けがの原因になります。 

. 修理はお買いあげの販売店または弊社のお客様 
' 相談窓口にご相談ください。 


⑤ 

分解禁止 


水まわりや、風呂場での使用はしない 
こと 

感電する場合があります s 



電源は交流1 00 V で定格1 5 A 以上の 
コンセントを単独で使用すること 

延長コードの使用、タコ足 S 腺は火災-感電の原因 
になります^ 


(S) 


コンセントを単独で使う 

電源プラグは根元まで確実に差し込む 
こと 

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による 
火災の原因になります。 


❶ 


水ぬれ禁止 
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安全上のご注意 
A 警告 

灯油、ガソリン、シンナーなどの引火 
性のあるもの、タバコの吸い殻などの 
火の気のあるもの、 

トナーなどの可燃物 
. を吸わせないこと I 〇 


火災の原因になります 6 


露 


本体*ホースは水洗いしないこと 


感電*故障の原因になります。 


△注意 


電源プラグを抜くときは、電源コード 
を持たずに先端の電源ブラグを持って 
引き抜くこと 


感霪やシヨートして発火することが 
あります 




コードは黄マーク以上引き出さないこと 

コードを傷つけたり、無理に曲げた0、引っ張っ 
たり、 ねじったり、たばねたりしないこと 
また、重い物を載せたり，挟み込んだ 
りしないこと /V J 

コードが破損し、火災-感電の原因と 
なります。 禁止 


プラグを持って抜く 

；使用時以外は、電源プラグをコンセン hy 
I から抜くこと ^ 


けがややけど、絶縁劣化による感電+ 
漏電火災の原因になります。 


(S) 


電源コードや電源ブラグが傷んだり、 
コンセントの差込みがゆるいときは 
使用しないこと 

火災 • 感電の原因になります 

使用禁止 

お手入れの際は、必ず差込みプラグを 

コンセントから抜くこと 

また、ぬれた手で抜き差ししないこと 

感電や、けがの原因になります。 


電源コードを巻き取るときは、差し込 
みプラグを持って行うこと 


電源コードがあたって、けがの原因 
になります， 


I 火気に近付けないこと 

本体の変彫によるショート•発火の 
原因になります。 


I 


谷 

C 


水ぬれ禁止 


露 


水ぬれ禁止 
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各部のなまえとはたらき 


パワーコントロ^—ル 


付属ノズル 


パフーコント □ー ル部に輋4形乾.電池を 
挿入します， 

電池カバーのツメを押してカバーを外し 
ます a 乾電池2忑を ~K 一の表示に®わせ 
て挿入し.カバーを取りつけてくださし\ 
交換する場合も同様です. 

※付属品の乾電^はモニター用ですので. 
なるベぐ早し糊こ掷 D 替え < ださ; A 




ニコンビノズル 


ハンドグリ 




ホースを取り付けたまま藺串に収納できます。床ブラシのスタン 
ドストソパーを本体の裏面または背面の縱置き罔ブラシスタンド 
に差し込んでください。_ i H 


穴に合わせ 
しつ：差し込む 





電源ボタン 


コード巻取り 
ボタン I 


[~^ジ\ 


お知らせインジケーター 


持ち運び用 
八ンドル'' 




穴に合わせ、カチッと 
音がするまでしっかり 
差し込む（カチッと音 
がしない場合.差し込 
んだ後軽くねじる） 



ホース差し込み口 


ホースを外す時は 

ホース脱着ボタンを 
抨さえてから弓 i いて 
ぐださい。 


ホース脱着 
ボタン/ 



床固に合わ 
せ 、切〇替 
えてご使周 
くた•さい（切 
替ボタン〕 


プラシが出た状態 
〔床-量男） 


Q 字 


ブラシが出ていない状態 
(じゅう•たん用） 



CIWI49iPknH|l|j|IH|limiKU1|llllll|MAriV1ISlH 



ブ 




すき間 ノズル 




付属ノズルを収納するには 

ハンドグリッブの下颔にあるツメに差し 
込んでください e /_ . 



切換式パイプ 


切換式パイプはしっかり差し込んでください。 

切換式パイプの向きを変えることによ0使いかたび 
選べます s 1^\ 





HEPA フイルター 

(内部に®ります） 




モーターフイルター 

(内部にあ C ま T) 

n ベージ\ 


紙パック 
:穴部に5 D ます 












お掃除のしかた 

1電源ブラグをコンセントに差し込む 

図の矢印の方向に電源ブラグを手で引き出し、 
コンセントに差し込んでください。 


2電源スイッチを押す 

本体©電源スイッチを 
足で押してください 。/ 




〇パワー コン ト ロール ボタンを押す 4吸込力を調節 


パワーコント □— ルの電源 r 入■切」ポタンを 
抨してください。 


バワーコントロールで吸込力を調節します0 
鲁 "+_ ポタンを繰 D 返 
し押すと吸^が強 ( ---一 

くなります。 I 广 M 

• ボタンを繰り返 DO 

し押すと吸込力わ頑 
〈なります。 rtk ? n 


5運転を止めるとき 

〔一時的に止めるとき)パワーコント □— ルの電源「入.切』ボタンを押してください。 
( お掃除終了後 ) 本体の電源スイツチを押してください。 



パワーコント□-ルに赤外線を關しています。 
赤外線の発光部または受光部をふさいだり•高い 
吹き抜 I す天井など赤外線が届きにくし塘合は.正常 
に調節できないことがあります 6 


3このような 場合は、 パワーコン ト ロールの 
発光部を本体撕に向けて操作してください。 

参照 


電源コードの巻き取りかた 


コードがねじれて IWti 確認して、 
コード巻き取りボタンを足で押し 
てください。 
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付属品の上手な使い方 

付属ノズル 

すき間ノズル、丸型ブラシ、ミニブラシがセットできます B 
付属ノズルは付属品ホルダーに収納できます a 

1すき間ノズル 2丸型ブラシ 

ソファーの隙間や、壁の端など通常の床ノズル 凹凸のある場所‘棚■天井•壁などをやさしく 

では届きにくい場所のお掃除に適してます。 お掃除できます。 



3ミニブラシ 付属品ホルダー 

ソファ-やマット類などのに適しています。 ^属品ホルダ-はホ-ス着脱部に取付けてお使いく 

特殊なブラシが、取れにくいチリやホコリをきれ 
し MC 取ります。 





付属品の上手な使い方 

切換式パイプ 

切換式.パイブの向きを変えて、腰をかがめずにソファーの下を掃除した〇,家具やサッシの上を掃除した0、使い 
かたが選べます。 

1切換式パイプの向きの変え方 2通常の床掃除 

取り外しボタンを抻しながらパイブを〗80度回 パイプ位置び高くなるように.切換式パイプの 

転させます， 向きを変えてください。珠プラシがスムーズに 

床ブラシは庆に置いたままの状槩で行います， 路動7=夫走す- 



3ソファーや、テーブルの下の掃除 

パイプの位置が抵くなるように切換式パイプの 
向きを変えてください。腰をかがめずに掃除で 
きます。 



4家具や、サッシの上を掃除 

ミニコンビノズルを使って高いところの掃除が 
で e ます:> 



付属ノズル 

すき間ノスル、ミニコンビノズルがセットできます， 

ミニコンビノズルは「ミニノズノレ」と「ブラシノズル」の兼用です， 
■厲ノズルはホース手元部に取り付けできます。 



1.すぎ間ノズル 

ソファーの隙間や.壁の端など 
通常の床ブラシでは■きにくい 
場所のお掃除に適してます 3 



3.ミニコンビノズル（ブラシノズル) 


凹凸のある場所*棚•天井■壁 
などをやさしくお掃除できます。 
a ニノズルと兼用になってい 
ます a ミニノズルの先端を矢 
印のように折ってください D 



2■ミニコンビノズル（ミニノズル) 


ソファーやマツト類などのお 
掃除[こ適しています s 
特殊なブラシが、取れにくい 
チリやホコリをきれいに取り 
ます。 

ブラシノズル®ブラシ側よリ、 



パイブ類を取り付けてください。 
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紙パックの交換 

必ずエレクト□ラックス製タストバッグ E54a をお使いくだ己い， 

定期的に〔月に1回程度)祗パックを点榜し.ゴミがいっぱいになった吸込刀が弱いと感じ 
られたときは交換してください a 

•紙パックはお買い上げの販売店でお買い求めください。 

ゴミすてサインの見かた 

紙パック交換時朝の g 安をお知らせします》 


1床ブラシを取り付け、パワーコント 2床ブラシを床より浮かせた状態で、 
□ールの吸込力を最大にします。 ゴミすてサインを確認する。 



ゴ s すてサインが赤くなる 
場合はダストパツグを交換 
してください。 



r 


參紙バックは必ず取り付けてご使用ください。 

:お u 願：:(い；♦破れた紙パックや、繰り返しのご使用はおやめください。 

參スイッチを切り、電源プラグを抜いてか5紙パックを交換してください。 


紙パックの取り出しかた 


1ホースをはずして本体前方のカバー 2紙パック上部の引き出し部分を引き 

開閉口を引きます。 上げ、ゴ5が出ないようにシャッター 




必ずエレクト□ラックス製のダストバッグ 
E 54 a をご使用ください， 

指定另以外をご使用の場合、クし 1 —ナーの性能•品質など芒 ; 
保雪王できませ/^ : 

羝パックはクリーナーをお買い上げの販売店でお求めくだ! 
さい。 i 

ダストバッグセツト品番 
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紙パックの交換 

紙パックの取り付け方 


C ふたを、カチッという音がするまで 
しっかりと閉めます。 

@@@ 

♦紙パックを入れ忘れているときや.正しくセットされ 
ていいときはふたがしまりません 3 無理に閉めよラ 
としなし1でください。 

•ふたがしまらないときは、紙パックを正しくセットし 
直してください。 

■紙 K ックをセツトする前に、紙パックのシャツターは 
閉めないでください。 


參お手入れ前には必ず電源を切り、電源ブラグをコンセントから掠し〗て<ださい。 

•こ'使用中、フィルターサイン g が点灯した場合は、モーターフィルターを交換してください。モーターフィ 
ルターを交換してちフィルターサインが点灯する場合は、 HEPA フイルター(排気フイルター)のお手入れをして 
ください。 

モーターフイルターの交換 

ダストパック职納室にあるモーターフイルタ■"は、紙パック5枚に1度の割合で交換してください 3 
定期的に交換しないと、 g 詰まり引き起こし.故障の原因となります c 



お手入れのしかた 


1掃除機のふたを開け、古いフィルタ 
r 一を取り出し、フックからはずして 
捨ててください。 

古いモータフィルター 



フイルター 


2新しい モーター 
フイルターを、 

フックに取り付け、 

クリーナーに 
セットします。 

；モーター フイ ルターは エレク ト □ラックス 
!製ダス ト パッグセット E 54 a に同捆されて 
|います。 

必ず指定の モーター フイ ルターを ご今月ください。 

指盂晶以やをご使罔の湯合，クリーアーの裂品■品質な 
どを保証できません e 







お手入れのしかた 

HEPA フイルター(排気フイルター)のお手入れ 

HEPA フイルターは，年に2巨以上を§安にお手入 H をおこなってくださし、 

定期的にお手入れをしないと.琲気の目詰まりを引き起こし、故漳の原因となります。 


本体部の2個所のツメを弓 I き上げ 
排気□カパーを 
取り外します。 \ 


0 HEPA フイルターの 汚れている面を 
水道水ですすぎます。 


HEPA フィルターを手前から持ち上 

げるように取り 

出します。 


HEPA フィルターを本体にセツトし、 
排水ロカパーをセツトします。 


C 水道水の弱い水流で、左右まんべんなくすす カバーのツメがカチッと音がするまで押し込み、 

いでください。 しっかりと装着してください。 

C すすぎと水切りを4〜5回繰返してください。 

。 HPA フイ J をに乾噪させてくださし、 


@(§)© 

cHEPA フイルターをすすぐときは t 洗剤などを使 
用しないでください & 

〇 HEPA フィルターに汚れ fi 染み込んで取れなし1場 
合がありますが、そのままお使いください。 

こ H£PA フイルターは10〜15回の洗浄で性能が低 
下しますので，新しいものと 53 S してください。 


床ブラシのお手入れ 


HEPA フイルターの お求めは 

必ずエレクトロラックス製の HEPA フィル 
夕 一 EF 26 をご使用ください。 

；指足品以外をご哽用の場合、クリーナー性能■品質などを 
:保証でぎませんので、こ if 認ください。 

HEPA フィルター品番 




12 



4お手入れ後、床ブラシ部品を取り付 

け、ピンに差し込み、ツメを元の位置 
に戻す 


このようなときは 


:改造しないことまた、修理技術者以外の人は*分解した〇修理をしないこと 
/^\ Sa :火災-®電’けがの原因となります a 

修理は E 貢い©げの販売店ま n ： は東芝家事修理ご相該センターにご相談くださしし 

_ i . . . . _ . _ _ _,_,_ - 

修理サービスを依顆する前に•こ-使用中に異常が生じたときは.次の点をお調べください。 


こんなときは 


勤かない 


i 転 中に止まる 


パワーコント□ールの 
「+」をいっばいに押し 
ても05込力が弱い 

電源コードが巻き取れ 
ない 

電源コードが弓 I き出せ 
なぃ_ 

電源コードがすぐ巻き 
戻ってしまう_ 

ダストパツグがゴ三で 
いつばいなのにゴ S 
すてサインが r 赤色」に 
ならない 


'： じゆうたんを捧険する 
とゴミすてサインが 
すぐ「赤色 j になる 


八‘ワーコント D —ルが 
作動しない 


:スタンパイ/オーパー 
j ヒートサインが点滅 
:する。 


調べるところ 

•電源プラグがコンセントに差し込まれていま 
すか？ 

眷電源スイッチが入っていますか？ 

擊パワーコント □— ル用の乾電池が入っていま 
:すか？ 

i 消耗していませんか？ _ 

•紙パックが、ゴミでいっぱいになっていま 
せんか？ 

•ホースやノズルにゴミがつまっていません 
か？ _ 

•紙パックがゴミでし、っぱいになっていません 
か？ 

•ホースや，ノズル(こゴミがっまってし、ません 
か？ 

•本体のカパーが確実に閉まっていますか？ 

•電源]-ドが、片寄って巻き取られていませ 
んか？ 

•電源コードが、からんでいませんか？ 


処置のしかた 

電源プラグを差し込んでください。 

電源スイッチを入れてください。, 

. 参照 

パワーコントロール用乾電池を入れてくださ 
い。 [6 ページ'. 参照 


紙 パックを点検してください。 


ゴ ミを取り除い r < ださい。 


[ ip ベーシ\参照 


| •コード卷取りボタンが”オートモード”[こなつ 
I ていませんか? 1 

•綿などの風の通しやすいゴミが多い場合 i 
' 「赤色 j にならないことがあります。 | 


|紙パックを，点検しゴ5がいっばいの場合は、 

；纸パックを交換して < ださい。 

[ To ^ l ;- 参照 

本体のカパーは確実に閉めてください。_ 

;1〜 2 m 引き出して、ふたたび巻き取ってく 
:ださい。 

:コード巻き取りポタンを押しながら「巻き取 
I り J HI き出し J を繰り返してください。 

；■■固定モード"にしてお使いください。 : 

| _ [§_ ページ '' 参照 


_新しいじゅうたんは遊び毛が多く、ダストパッ 
グがすぐいっばいになりますが、徐々に少な 
ぐなります。 

參砂ゴミなど風を通しにくものは、少翬でも「赤 _ 

色」になる場合があります。 

參リモコンの電池が消耗していませんか？ 新しい乾電池[こ交換してください' 

.6 ぺージ参照 

•赤外様の発光部または受光部をふさいでいパワーコント□—ルの発光部を本体倒に向け； 
ませんか？ r 操作してください。 . 参照 

參高い吹き抜け天井などで使用していません ' 

&'? I 

參ホースやノズルに、ゴミが詰まっていません丨ゴミを取り除いてください。 

か？ 

•モーターフィルター -HEPA フィルターが目：モーターフィルター- HEPA フィルターを点検 
詰まりしていませんか？ _してください a 

•紙パックが、いっぱいになっていませんか？ 羝パックを点検してください。 j 

上記点検後、ふた r こび電源を入れてください：^丨 
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パワーコントロールについて 

パワーコント□ールに赤外樣リモコンを使诩しています a 

赤外線リモコンを使用することにより.ホース内に電気コードを通すことなく、手元でコント □ー ルできます。 

1赤外線リモコンとは 2使用上のご注意 

赤外線は八ンドグリップの発光部から出て，壁 赤外線の通 D 道をふさぐとコントロールできな 

や天井で反射しながら本保の受光部!こ届きます a くな D ます， 


八ンドルは下囡のよ:うに倒してこ-使用ください。 



赤外線リモコンでコント□ールできない場合があります。 

1. 赤外線の通り道を手や身体などでさえぎった場合。 

2- 赤外線リモコンと本体が別々の部屋にあるような場合。 

3. 天井が高い(吹き抜け)場合や，特殊な凹凸があるよう城合。 

4. 強い照明や直射 E 光の下、他の器具のリモコンなどがある場合。 

5. 赤外線リモコンの蓽池が切れた場合 （ 13ベージ） 


赤リモコンがきかなし鴻合は k 赤外線リモコンの角度を変えてやり直してください， 
または赤外線リモコンの発光部を本体側に向けるか、右の図のように赤外線リモコンの 
発光部に手をかざすと作動します。 
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保証と アフターサービス 

こ 1不明な点や修理に関するご相談は 


(必ずお読みください） 


修理に関するこ•相談ならびに、お取り扱い • お手入れに関するご不明な点は 
お買いあげの阪売店にご相談ください。 


ご転居あるいは * ご贈答品などで 
販売店に修理のご相談ができない場合 
東芝家電修理ご相談センター 

逐0120 -1048-41 


365B ■ 24時聞受付 


新褽品などの商品選び、 

お取り扱い • お手入れ方法などのご相談 
東芝家電ご相談センター 
困 0120-1048-86 

| 携 flJ « S-PHS か5のご尹は 03-3426-1046 

| FAX 03*3425" 2101 (365 B ，8:00~ M :0 G 受付） 

:----- メ 

S 聪受付： 365日- 24時閫受付 

※フリーダイヤルは' 携帝電話- PHS など一部の爾 S ではこ•利用に 
なれません。 


mm (一体） 

■保証霤は、この取扱説明書の裏表班に記載されて 
います & 

♦保証書は、必ず「お買い®げ日，販売店名」などの 
記入をお確かめの3え、飯売 g から受け取っていた 
だき，内容をよくお読みの後、大切に探管してくだ 
さい。 

镰保証期間は、お胃いあげの E か51年閩です。 
(ただし紙パックは除く） 


補修用性能部品の保有期間 | 

攀クリーナーの補修用性能部晶は製造打切り後6年保 
有しています 3 

■補修用性能部 S とは . その商品の機能を雑持する 
ために必要な部 S です。 


修理を依頼されるときは 


持込觸 


ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、スイッチを「切 J にして、必ず差込みプラグをコンセント 
から抜いて、お胃いあげの販売店にご連絡ください。 


.保証期間中 IJ . 

. 』証に従って.販売店がさせていただきます a 
なお、修理に際しましては.保証霤をこ-提吊ください。 

■保証期間が過ぎている場合は . 

保証期間経遅後©修1については.お買いあげの販売店 
にこ•相談ください=鹫理すれば使用できる場合は、ご希 
望によ〇有料で修理させていただきます， 


■修理料金のしくみ.. 


_料金は、技術籾■部品代などで構成さ n ています^ 
技術料故障し t 商品を正常に修道するための科金です s 


部品代修理に®用した部品代金です。 


便利メモ 


お買いあげ日 


お買いあげ店名 


年 月 
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株式会社 東芝 

家電機器社 HA クリエーション部 

¥105-8001 東京都, SI〆 芝浦 1-1-1 (東芝 KI しデ 1- ソク +) 
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